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HD 600 Avantgarde 


Kopfhorer | High-End-Kopfhorer 


Art.-Nr. 004465 


Allgemeine Beschreibung 

Der HD 600 Avantgarde ist ein offener dynamischer HiFi-Stereo-Kopf horer 
der Spitzenklasse. Er hat eine neuartige Membrantechnologie fur nahezu 
partialschwingungsfreie Musikreproduktion und ist direkt anschlieGbar 
an hochwertige HiFi-Komponenten. 




Technische Daten 

Ubertragungsbereich 12-39.000 Hz (-10 dB/1 kHz) 

Wandlerprinzip dynamisch, often 

Frequenzgang lautheitsdiffusfeldentzerrt 

Nennimpedanz 300 Q 

Schalldruckpegel 112 dB bei 1 kHz/1 V ff 

Max. Nenn-Dauereingangsleistung 200 mW 

Klirrfaktor < 0,1 % 

Ankopplung an das Ohr circumaural (ohrumschlieRend) 

Andruckkraft ca. 2,5 N 

Gewicht (ohne Kabel) 260 g 

Stecker 3,5-/6,3-mm-Stereoklinke 

Anschlusskabel 3 m, Kupferkabel (OFC), zweiseitig, steckbar 


Merkmale 

■ Elegante Oberflachengestaltung in schwarz und grau 

■ Hochwertige Metallabdeckung an den Horermuscheln 
fur hohere Transparenz 

■ Computeroptimierte Magnetsystemgeometrie zur Minimierung 
der Klirr- und Intermodulationsverzerrungen 

■ Extrem leichte Aluminium-Antriebsspulen fur hochste Impulstreue 

■ Neodym-Eisenmagnete fur groRtmoglichen Wirkungsgrad 

■ AuBerst natiirliches, raumliches Klangbild mit hoher Klangfarbentreue 

■ Anschlusskabel aus Kupfer OFC, steckbar, hohe ReiGfestigkeit durch 
Kevlarfaserverstarkung, minimierte Korperschallempfindlichkeit 


DiffusfeldubertragungsmaR 



Empfohlenes Zubehor 

■ Stereo-Lautstarkeregler HZR 62 

Ersatzteile 

■ Ohrpolster (1 Paar) 

■ Anschlusskabel 3 m 

■ Adapter 6,3 mm / 3,5 mm 
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12-39.000 Hz 

300 ft 

< 0,1 % 

260 g 


3,5/6,3 mm OFC 


